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L I B R O 



DEL TEMPIO D I BRAMANTE. Cap. XVII. 

01 CHE la grandezzadeH’Imperio Romano comincio adeclinare nerleco ■ 

nuc inondationi dc Barbari ; 1’Architettura , fi come all’hora auenne ancho di tu 
lalcre Arti , c Scienze j lafeiata la fuaprimiera bellczza, & uenufta ando f cni J te 
pcggiorandofin che non elfendorimalanotitiaalcuna dcllc belle proportional 
della ornata maniera di fabricare,ii riddle a tal termine, che a peggror non r et ' & 

peruenire . Ma perche , dfendo tutte le cole humane in perpet i uo moto , an it ^ 

che horalalgano fin alfommo della loro perfettione, e che hora feendano fin aU’eltremo della lo C 
imperfettione ; 1’ Architettura a tempi de’ noftri padri,&aui,ulcitadi quelle tenebre, nelle qinr 
era ftata lungamente come fepolta ; comincio a lafciarfi riuedere nella luce del Mondo . Percioch • 
/{otto il F ontificato di Giulio 1 1 ♦ Pontifice Mafsimo-, Bramante huomo eccellentifsimo, & offerual 
tore degliEdificij Antichi fece bellifsime Fabriche in Romajedietroa lui feguirono Michel'An" 
gelo Bnonarruoti,Iacopo Sanfouino,BaldafTardaSiena, Antonio da San Gallo, Michel da San 
Mich ele , Sebaftian Serlio , Georgio Valari , Iacopo Barozzio da Viguola , & il Caualier LioneTdc' 
quali ii uedono fabriche marauigliofe in Roma , in Fiorenza , in Venetia , in xMilano , & in altre Citta 
d’ltaliajoltra che ilpiudilorofonoftati eccellentifsimi Pittori, Scultori, e Scrittori iniiemej edi 
quefti ne uiue hoggi parte ancora,infieme con alcuni altri , i quali per non eiferpiu lungo hora non 
nomino . Conciofia adunque ( per tornare al propofito noftro ) che Bramante fi a ftato il primo a 
metter in luce la buona,ebella Architettura, che da gli Antichi fin 'a quel tempo era ftata nafeofa 
me paruto con ragione douerfi dar luogo fra le antiche alle operefueje pero hopofto inqucftoli- 
bro il feguente Tempio , ordinato da lui fopra il Monte Ianiculo : e perche fu fatto in commemora- 
tionc di San Pietro Apoftolo , il quale fi dice che quiui fu crocifiifo , fi nomina San Pietro Montorio. 
Quefto Tempio e di opera Dorica cofi di dentro,comc di fuori . Le colonne fono di granito ,leba- 
fe , & i capitelli di Marmo , il rimanente tutto e di pietra Tiburtina. Io ne ho fatto due tauole . 

NELLA Prima u’e la Pianta. 


Nella Secondau el’Alzato della parte di fuori, &di quelladi dentro. 
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